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滇 金丝猴 毛 首 线虫 一 新 种 记述 


KR Mk, BEAR Hh AAE 


198748 4 Jaki RL, Mt KR 
ditzk ik. Bex, 隶属 于 毛 首 线虫 科 (Trichuride Railtict, 1915) BHA MÆ 
G'richoce phalus Roederer, 1761) 的 一 新 种 ， 现 报道 于 后 . 


新 种 的 记述 


监 别 特征 

HAA NS TAR, J HTL, 3h 
部 宽度 极 细 ; Hise Rese SB BAR, JBC RI RhE, HIE aR 
ENTER Ss BOE, RGR 3E dr MRS Rae PRE 
Tb. WY .irichivra, T,synocephalus, T. luni, T. ovis, T. suis, T. globulosa, 等 。 

形态 : 雁 虫 平均 体 长 4 ,1438 (9.00—53.10) ÆR, PWR EÐ 平均 长 
HE 937.5688 (30.05—412.50) 羞 米 ， 后 部 平均 长 9.6875(8.00 一 11.50) ÆR, MWE 
度 为 后 部 长 度 的 2.61 一 5.00 倍 。 头 端 部 平均 宽 0.018 (0.0121 一 0,0439) ÆR, BR 
MESS 360.1646. (0.1209 一 0.2198) ÆR, 后 部 的 后 大 平均 宽度 0,5085t0,4231 一 0,5495) 
SOK, SOLS ARAL, HAG, dEJG UE Eo 2E E SRI RRS 
构 。 输 精 管 平均 长 为 3.8116 (2.3626—4.5035) EK, FHR REO. 1269(0.0329—0,1429) 
上 毫米， 输精管 由 一 平均 长 为 9,3765 (0,2179 一 0,4945) 毫米 的 细 缩 部 分 与 射精 管 相连 ， 
射精 管 平均 长 1,6401 (1.0989—1.9780) 毫米 ， 平 均 宽度 0,1523 (0.0275—0.1648) X 
米 。 泄 殖 膛 自 起 始 部 到 与 交合 刺 管 汇合 的 一 段 平 均 长 1.7552 0.1099—2.1978) EK, 
平均 宽度 0.2019 《0,0659 一 0.3297》 毫米 ， 自 汇 殖 腔 与 交合 刺 管 汇合 点 到 尾 端 平均 长 
1.5329 (1.1538—1.868) 毫米 。 交 合 刺 平均 长 1.5025 (1.3846—1,658D) X OK, Jr Hi 
宽 0.0218 一 0,0308 党 米 ， 中 央 部 0.0198 一 0.0253 毫 米 ， 末 端 宽 0.0036 一 0.0165 毫 米 ， 急 
MIB, Se OLR IADR, FPG 0.2271 €0.1319—0.4179) 毫米 ， 近 端 部 宽 
4,.0439 一 0.0879 毫 米 ， 中 央 部 宽 0,0549 一 0.0981 毫米 ， 遇 昔 末 端 部 宽 0.0519 一 0,0659 毫 
米 ， 萌 上 密布 短小 的 “人 ”小 刺 ， 其 高 为 0.0025 毫 米 - 
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崔 虫 平均 体 长 58.35《〈42 ,00 一 68.00) 毫米 ， 前 部 平均 长 46.27 (29.50—56.000 X 
米 ， 后 部 平均 长 12.08 (01.00—13.000 毫米 ， 前 部 长 度 为 后 部 长 度 的 2.36 一 4.73 售 。 头 
端 部 平均 宽 0.018510.0165 一 0.0219) EK, frið Æði FR) 30.1392 (0.1099—0. 1644) 
毫米 ， 后 部 的 最 大 平均 宽 为 0,7546 (0.6923—0.8022) 毫米 ， 尾 端 呈 圆锥 状 ， 卵 混 起 始 
部 与 尾 端 相距 的 平均 长 度 为 0,3170 (00.274—0.35160 eK, TR, ERD PRE 
为 90.6331 (0.3407—0,8901) SOK PE UH. PAP RRR. Tam, CERAN 
平均 长 1.4097 (1.0989—1.97800 ZRA EHAR BATTER, JIRA SRST AR CY dB JR 
ey MESo RER che ay SE SET. 

DSBS, RRR, GE, WA, RINE ROR A R 
SLAKA, BOB RO RA, BÆ R E W 
HET, BRE RÆ, TRU 2x8 UJ, 1 SAE 120.0659 (0.0616—0.0682) 
TE CHRON RE) HEI M0.033 (0.0264—0.0396) SEK, 


分 类 讨论 


本 新 种 与 毛 首 属 的 7 了 ,trichiura, T.cynocephalus, T. lant, T.ovis, T. suis, 
了 ,giobulosu 等 相 蒋 ， 在 寄生 宿主 ， 寄 生 部 位 ， 虫 体 大 小 ， 前 后 部 长 度 以 及 交合 刺 和 交 
合 刺 辅 的 量度 及 形状 等 特征 具有 很 大 的 姜 别 ( 见 表 1》。 

金 丝 鳞 毛 首 线虫 ?richoce phalus rhinopithecus sp, nove (图 版 1 ,1 一 12} 

ER: cu MOR. 9. 副 模 18 ，81 早 早 全 部 标本 收藏 在 中 国 科学 院 屁 明 动 物 
研究 所 灵 长 类 生物 学 研究 农 、 宿 主 ， 泪 金丝猴 Rhino pithecus bieti Milnc-Edwards, ¥ 
SRM. Ha. WERKEN AMEE. 
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图 路 说 明 
í Ge der HR, MÆ Trichoce phalus rhinopithecus sp, nov- 
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A DESCRIPTION OF NEW SPECIES OF TR/CHOCEPH ALUS 
(TRICHOCEPHALIDAE, TRICHOCEPHALATA) FROM THE 
GOLDEN MONKEY, RHINOPITHECUS BIETI 


Hou Yidi Peng Yanzhang 


(Department of primate Biology, Kunming Institute of zoology, Academia Sinica) 


In this paper a new species of Genus Trichoce phalus (Trichocephalidac, 
Trichocephalaia) is described from the golden monkey, Phinopithecus bieti 
Milne-Edwards collected from Wehsi Country, Yunnan Province, China, | 
The descriptions are as follows: 

Trichocephalus rhinopithecus sp. nov. (Figs. 1 —12) 
lost: Colden monkey (Rhinopithecus bieti), Collected from Wehsi Country 
Yunnan province, China, 


Location? Stomach, 


Types: Holotype 1, allatype 1, paratypes 18 and 81, collected in March, 
1987, from the stomach of a golden monkey, All the type specimens are kept 
in the Veterinary Group, Kunming Institute of Zoology, Academia Sinica. 

Diagno:is: This species differ from T, trichiura, T.synoce phalus, T, lani, 
T, outs, T, suis, and T. globulosa ete. In its medium insize, cuticle with 
fine transverse striation and anterior part being more slender and longer, 
while posterior one shorter and broader, Head very small, Ejaculatory duct, 
spicules and spicule sheath obviously shorter than that of other species of ihis 
wenus(sce Table 1). 

Male: Body average 47.148 (39.00-53.10) mm in length anterior and 
posterior parts being 37.5788 (30.05-42.50) and 9.6875 (8.00-11,503 mm in 
length respectively, 5.00-2.61 in proportions. Head 0.021-0.0439 mm in diamc- 
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ter, bul supraoceophagcal terminal being 0.1209-0.2198 mm in diameter, and 
the largest diametcr of parts oesophageal being 0,4231-0.5495 mm. Testes 
berding forward nearly at cloacolis, Seminal ducts 2.3626-4.5035 mm in length 
and 0.0329-0.1429 mm in diameter, Ejaculatory ducts 1.0989-1.09780 mm in 
length and 0,0275-0.1648 mm indiameter. Spicules 1.3846-1.06581 mm in 
length, but the diameter of proximate end and middle part being 0.0219-0.0308 
mm and 0,0198-0.0253 mm respectively, End sharp, 0.0036-0.0165 mm in 
diameter, Spicule sheath cylinder, which average 0,2271 in length, while the 
diamelcr of praximal ends being 0.0439-0.0879 mm, middle being 0,0549-0.0981 
mm, and caudal being 0.0519-0.0859 mm, There arc numerous shory and small 
trigonal spicules on shealh, being about 0.0025 mm in length, 
Female: Body length 58135 (42.00-68,00) mm, with anterior part of 46.27 
(28.50-58.00) mm and posterior one of 12.08 (11.00-13.00) mm, -2.36-4.73 
in proportions, Eggs similar io waistdrumm shape, brown or grey colour, and 


0.0616-0.0882 mm in length and 0.0364-0.0396 mm in diametcr, 


Key words: Golden monkey (Rhinopithecus bieti), Trichocephalus, new 


species, Weixi of Yunnan Province, 


2 
(图 版 说 明 在 正文 内 ) 


